P 


STANISŁAW ZBIGNIEW 


BOCZA 


INŻYNIER, ST. PROJEKTANT PPiWO „PRODLEW“ 


przeżywszy lat 53, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 4 stycznia 1976 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek 8 bm, o godz. 14, o czym zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych pograzeni 


w głębokim żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, TEŚCIOWA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek 8 bm, o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Floriana. 


USŁUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY D. Z. 30/76 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-87 
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